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CHARLES EMOND IS APPOINTED 
NCORDIA'S NEW VICE-RECTOR SERVICE 


MONTREAL / 21 November 1996 — Concordia University's Board of Governors yesterday 
approved the appointment of Charles Emond as the new Vice-Rector, Services, for a three- 
year term commencing January 1, 1997. He succeeds Charles Bertrand who has held the 
post since 1992. 


Brigadier-General Emond will assume his duties after an illustrious career as vice- 
chancellor and chief executive officer of the Royal Military College of Canada in Kingston, 
Ontario and as a senior executive within the Canadian Forces in the areas of aviation, 
national security and education. Notably, he successfully consolidated Canada’s three 
military colleges into a single, bilingual institute at the Royal Military College. He also 
served as an aide to the Governor General and was commander of the Canadian Forces 
Base in Lahr, Germany from 1986 to 1989. 


He has a BSc from the Royal Military College of Canada, an MBA from the University of 
Ottawa and he took part in the Department of National Defence’s Fellowship Program in 
Geo-Strategic Studies, as well as the Executive Program at Queen’s University. Emond is 

fluent in English and French and has a working knowledge of two other languages. 


Among the responsibilities in the Vice-Rectorate are Bookstores, University Registrar, 
Audio-Visual, Computing Services, Purchasing, Conference and Printing Services, 
Security, Recreation and Athletics, Environmental Health and Safety, Facilities Planning, 
Maintenance Operations, and Student Services, including Advocacy and Support Services, 
Counselling and Development, Financial Aid and Awards and Health Services. 
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UNIVERSITE CONCORDIA : CHARLES EMOND EST NOMME 
VICE-RECTEUR AUX SERVICES 
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MONTREAL / 21 novembre 1996 — Le Conseil d’administration de l’Université 
Concordia a approuvé hier la nomination de M. Charles Emond au poste de vice-recteur 
aux Services pour un mandat de trois ans qui prendra effet le 1° janvier 1997. M. Emond 
succéde a M. Charles Bertrand, qui occupe ce poste depuis 1992. 


Le brigadier-général Charles Emond a mené une illustre carriére a titre de vice-chancelier 
et directeur général du Collége militaire royal du Canada a Kingston en Ontario, et de cadre 
supérieur au sein des Forces armées canadiennes dans les domaines du transport aérien, 
de la sécurité nationale et de l'éducation. Il a notamment assuré l’unification des trois 
colléges militaires du Canada en un seul établissement bilingue au Collége militaire royal. 
Il a assumé les fonctions d’aide de camp auprés du gouverneur général et a été 
commandant de la Base des Forces canadiennes a Lahr, en République fédérale 

d’ Allemagne, de 1986 a 1989. 


Il est titulaire d’un Baccalauréat és sciences du Collége militaire royal du Canada et d’une 
Maitrise en administration des affaires (MBA) de l'Université d’Ottawa ; il a participé au 
Programme de bourses d’études géostratégiques au Collége de la Défense ainsi qu’au 
Programme de formation pour cadres supérieurs a l’Université Queen’s. M. Emond parle 


couramment l'anglais et le francais et a une connaissance de base de deux autres langues. 


Les services suivants relévent du vice-rectorat aux Services : Registrariat, Audiovisuel, 
Services informatiques, Achats, Congrés et imprimerie, Protection publique, Loisirs et 
sports, Environnement, santé et sécurité, Planification des immeubles, Maintenance ainsi 
que Services aux étudiants, qui comprennent notamment Promotion et défense des droits, 
Consultation et orientation, Aide financiére et bourses, Service de santé. 
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